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Désignation s SÊiLt'VUd— 

VASSAL Planche § Côté ^ îT° St Souche 1 2 3(^5 

(A) BOURGEOMEMBNT 

Colonne 

31 — épanoui © - moyen 5 - globuleux 6 . 

32 — glabre 4 ~ séteux 5 — velouté 6 — aranéeux 7 ~ 

duveteux 8 - cotonneux 0 

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré 

carminé © ■“ cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron¬ 
zées 6 - entièrement bronzé ? - vert 8 « 

autre 9 * 




(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT 

31 - étalées - en goutti^e - autres 

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu- 

/o i 

ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 0 

29 - blanches 0 ~ fauves ou rousses 1 - carminées 2 - 
à liseré carminé - cuivrées 4 ~ jaunes 5 - à. 

plages bronzées © - entièremont bronzées 7 - ver¬ 
tes 8 - autres 9 * L-S-STt, 






Désignation : 




VASSAL 


Planche 


T Côté -f| N° Rff" 


Souche 1 2 30 


(W- 




(A) BO U RGEONN ANT , 

Colonne 

31 - épanoui^V ~ moyen^t ~ globuleux 6, 

52 - glabre 4 - aéteux 5 - velouté 6 ~ ar^néeux 7 - 

duveteux 8 - cotonneux^ 

30 - blanc @ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré 

carminé^ÿ— cuivré 4 — Jaune ' — à plages bronzées 6 — 
entièrement bronzé 7 ~ vert 8 - antre 9, 

(D) JS UNKS VEUILLES DU HAUT. 

ÿ_ Jt ’f F 

31 - étalées 7 - en gouttière (S) - autres Âj 

39 - glabres 4 - séteuses 0 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 « 

duveteuses R - cotonneuses^) 

29 - blanche © - fauTes on rousses j|| - carminées 2 - 

à liseré carminé^) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages 

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes S - autres 9i 

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé 
la couleur de la 2 0 et de la 3° feuille détachées sera notée» 







N° ordre 


Désignation : ,B<? vojÉj^t/via. 

VASSAL Planche $ côté R° $4 souche 1 2 3 (p5 


(B) JEOTBS FEUILLES DU BAS 
Colonne 

26 - glabre 4 - séteux 5 “ velouté 6 - aranéeux 7 - 

duvetoux 0/ - cotonneux 9 • 

27 ~ sur nervures 7 - sur limbe 8 = 

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - 

révoluié ■ ® - tourmenté 5 * 

28 - à lobesî plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - 

révoluté 4 ~ tourmenté 5 * 

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré 

carminé 3 ~ cuivré 4 — jaune 5 — à jolages 

zées 6 — entièrement bronzé 7 — vert 4 ~ — autre 9 - 

1 ité 6 - ara- 



(F) BAJiCSAU HERBaCS AÜ VOISINAGE JE LA FLOH AI SON 

31 - à contour uni 7 - anguleux 0 - côtelé 9 . 

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas- 

sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 ~ aranéeux QJ - 

duveteux 8 - cotonneux 9 • 



34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo- 



(I) FLEUR 

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 

35 - morphologiquement: mâle 7 - herm 


n 2 - petit 3 • 

hermaphrodite fâ) ~ f eme ^- 


le 9 • 


-2 S S ~ S *f- 







£T° ordre 


Désignation ; 

VASSAL Planche % côté ^ Sic souche 1 2 3 (4 5 


(P) RAUEAU HERBACE AU VOISINAGE DP LA FLORAISON 
Colonne 

36 - mérithalle s des coloré ) - à raies 2 - vert 3 « 

ventre coloré ~ à raies 8 - vert 9 * 

37 - noeuds s dos coloré - à raies 2 - vert 3 * 

ventre coloré f7 1 - à raies 8 - vert 9 • 


38 - vrille s 

38 - bourgeon 5 


verte ^T) - jaune 2 - rouge clair 3 

rouge foncé 4 . iÆou. k C\. tcM -— 

coloré | ij - vert 8 „ 


(I) PLEUR 

39 - morpliologiquement ; mâle 7 

le 9 ■ 


hermaphrodite 8 


femel- 


lï-S-S^l 










iï° ordi ■ 


DéÜLgnatT an 


M-C- 

ioSiL planche S côté j\ II e 5 "Î 6 souche 1 2 3 5 


JéBFIlLE ADULTT 


- Petite 1 - moyenne - grande 3 , 

~ Face supérieure; limbe et nervures glabre €>- séteux 5 - 
velouté 6 - aranoeui'i 7 ~ duveteux 8 - cotonneux 9. 

Face inférieure: ner vures glabre 4 - séteux (^J- velouté 6 
aranéoux (/J — iuveteux 8 — cotonneux 9* 

Xaudeux 


limb e glabre 4 - s et eux a> velouté 

i" (T) - duveteux 8 - cotonneux 9 ° 

“ bitn-o: plan Q/ - en gouttière 2~XE*4nvoluté fâ) - révoluté4 

tourneuse 5 - ® 

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée /Tl- gaufrée 4 - plis¬ 

sée au point peticlaire 5 - 

— Ferrures face supérieur ouverte 1 - point pétiolaire rouge (T)~ 
parlit 11ornent rouge Ç> )- entièrement rouge 4 . 



face inférieure: verte 1 - partiellement rouge^}- 
entreremen t ronge 4 - 

- Oouleuri vert jaune 1 - vert franc^^- vert foncé 3 - vert 
ploui ; 4 ~ autre 5 » 

FETI0 L3 

f long 1 - noyer court ^T). 

*• g-s.br e 0- s^eux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 

xotaleiaënt \^) . 


~ 


- arano-oüx 4 - dw.,teux 


ment 3 


5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partielle- 

totalement 9' 

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° Cty ~ égal â 90 ° ( 2 ) - 

supérieur à 00° (j) 

; nglo pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ( 5 ) - 

supérieur à 90 ° ( 3 ) 

te 


12SEPT ip-: 








W° ordre 


Désignation 


VASSAL 


on //e« c 

planche f côté// souche 123 5 



VEUILLE ADULTE 


~ Petite 1 - mojenn <3 » grande 3 * 

- Face supérieure : limbe ot ner vure s : glabre seteux 5 

velouté 6 -■ aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9* 



-Face inférieure : nervure_p; : glabre 


velouté 6 - 


aranéeux 7 - duveteux 3 - cotonneux 9. 

3 limb e : glabre 4 - séteux(j3^ — velouté 6 - 
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9* 

- limbe ? plan (jT) - en gouttière 2 - Involuté 3 . 
révoluté 4 - tourmenté 5* 



gouttière 2 - involuté 3 


révolute 4 - tourmenté 5 



Surface ; unie 1 - ondulée 2 - finement huilés 


grossièrement huilée 4 - gaufrée 5 - 
plisséc au point pét-iolaire 6 a 


<d- 


- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rougel 
partiellement rouge - entibrenent rouge 4, 



face inférieurs : verte 1 - partiellement rouge (3 
entièrement rouge 4* 


- Couleur ; vert Jaune 1 - vert frantf 2j~ vert foncé 3* 
vert plombé 4 ^ autre 5 » 


PETIOLE 


\ 


- Long 1 - moyen 2 - court \3J 

- glabr #v- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8- 


- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 -- partiellement 7 - totalement B, 

- coloré 1 - partiellement coloré Æ ;- autre % 


- angle pétiole/limbe : inférieur h 90° (' 

- angle pétiole/rameau : inférieur h 90° 



(3). 

(5). 








N û d’ordre 


Désignation 

VASSAL planche % côté S cT souche 12 3 5 

GRAPPE 

- Gros se (T)-*- Moyenne 2 - Petite 3* 

- Lâche 4 - Moyenne 5 ~ Compacte^6^ 

“ à pédoncule non visible 7 - visible ©- long 9* 

- a pédoncule herbacé (T)~ mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première 

ramification 3. 

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré{j5) 

BAIE 

4 Très grosse 1 - Grosse (g ,- IJoyenneCT}“ Petite 4 - très 
petite 5 - de taille régulière^/ff- irrégulière 8. 

—' de couleur Blanc (P- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5» 

- Très pruinée7 - pruinée ©- non pruinée 9. 

- Coloration régulière CD- irrégulière 2. 

- Forme : discoïde ©- sphéroïde (T}- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 ~ 

troncovoïde 4 - obovoïde 5 ~ cylindroïde 6 ■- 
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9* 

- à ombilic persistant (T)~ non persistant 2. 

- à section transversale : régulière ©- irrégulière 4 - 

côtelée 5. 

- région ombilicale déprimée 6 - non dépriméed*; 

- à jus incolore^^- coloré 2. 

- à peau fine 3 - moyenne^)- épaisse 5* 

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle^) 

- à saveur neutre (f)~ fade 2 - musquée 3 — aromatique 4 — 

foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7= 

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court(3^ 

- à pédicelle de couleur î verterouge 5 - irrégulière 6« 

- à bourrelet de couleur verte ©- rouge 8 - irrégulière 9* 

- à bourrelet : évident 0- peu apparent 2. 

- à pinceau î court (^)- moyen 5 - long 6. 

- à pinceau : coloré 8 - non coloré© 

- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile^?) 


I^CUi^d^v 


K-f-£S 




Sarment de vi^ne 


Sarment 

n 

M 

Ecorce 


long (Q}, moyen (2) ? court (3)* 
grêla (l), fort ©• 
î ramifié ((Y\ f peu ramifié (2), 


adhérente avec ienticelles (l) 7 résistante se détachant 
en lames * 


Section transversale * circulaire (1) ? elliptique ©. aplatie (3)^ 
autre (4)- 


Surface 

M 


s unie (l), anguleuse (2), striée G), côtelée ( 4 )• 

; pruinée (l), partiellement pruinée (2), non pruinée © 

" : glabre à épines ou analogues ( 3 ), à poils mas¬ 

sifs T4)? sétaux (5)? velouté (6), aranéeux (7)? 
duveteux (8), cotonneux (9)* 

" ; entièrement © ? partiellement (2) ? sur les noeuds (3)* 

Villosité ; blanche (l) s fauve ou rousse (2) P grise (3)* 
ïfoeuds s aplatis (1) S effacés (2) 9 globuleux ? saillants (4}» 
lié ri thalle de longueur moyenne s io.. ■ ■ 


cms. 


Yeux 


gris (1), jaune (2), beige (3) s marron clair ( 4)5 mar¬ 
ron foncé brun rouge (6), violacé (7)s autre (8) 

uniforme (1)* à raies (2), bandes ou noeuds (©• 

plus foncé de couleur gris (l), jaune (2), bei¬ 

ge ( 3 )j marron clair ( 4 ), marron foncé ( 5 ), brun 
rouge ( 6 )j violacé ( 7 ), autre ( 8 ). 

pointus en dard (1), coniques arrondis ( 3 ). 

marron (3? brun rouge (2), gris (3). 


Cordon pétiolaire : étroit (1), large (Q. 


: saillant (Q), effacé (2) 

; sinueux (l), rectiligne perpendiculaire (2) 


rectiligne descendant 
dant ( 4 )* 


f rectiligne ascen- 




ordre N° dossier. 

Désignation . .V'-C, 

Origine ... ... 

Emplacement: E.M.Vas0, (\ Vign. 


H 

Ph 


Bon 


Médiocre 


13 Nombre de Dents S.P, 1-2 -$-©-©-(9- 7-8-9 

14 Angle et L ’ 3 G-0- 3 

15 Largeur du S.P. ©-©-©- 4 - 5 

16 Direction du bord du Limbe 1-2-3 

au point pétiolaire. 

17 L^ curviligne 1 rectiligne 2 

Lg curviligne 3 rectiligne 4 

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur 

Direction 1 -(2y- 3 

Porme G)-Q 

Mediane/Base ^6)- (j) 












H° d* ordre s 
Désignations 
Origine i 


OS 450 


e O « 


* N° dossier i 


• usa 


Emplacement s EK 


. . Vas. Z.kSÇ . Vign. 


m 0 


» ■ 


« s 


H. 


Ph. 


Bon ^Médiocre 


- Angle des nervures . . , 1 -î^)-^ 


2 - L./L . 

3 - L 2 /l . 


■ • • ©-©- 3 

. . . O-©. 


4 “ LoBes . . ,-©-©-7- 9 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 


- S. lat. sup. (prof.) . . 0 -©-©-© • 

- S. lat. inf. (prof.) <. • (§)- 0 - 2 - 3 . 


- S* pét* (forme) 

- S. L* S. (forme) 

- Dents s forme e 
“ Donts z Médo/E* 

- Angle lotu term 


& * 


. . 


« m 


fi o> 


. 5 “(P~ 5 - 5 . . . . 

a 

fi 

0 2-3-4-5-6-ï -© UfVZ? 

©-fi-ô. 

4>-©- 3. 

• (P-(S)- 3 . . .. 


12 - Base nerv- (garn, ou dég*) 1 3 * . * « . , 

13 - .., A jL ovA^'vt-^vvvu^ 

[ T juuJt ^ 


0 4* 


0 4 #» 























Formulaire de description 2/8 

(floraison) 


Année : /À*- 5 

Code 

Nom 


Observateur 



du Wsà&Jèr 


£>K 


oi v 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 3 - ouverte® 

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente p- en liseré 2 - partout 3 


oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible:J? - faible 3 - moyenne 'ï 
forte 7 - très forte 9, 


oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible I - faible 3) - moyenne®- forte 7 - très forte 9. 


oiv 005 densité poils dressés nulle ou très faible®- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 


Jeunes feuilles 


oiv 05 1 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte C'y jaune 2 ^ plages bronzées 3 
cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4. 

oiv Q53 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4 ° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - 
moyenne®- forte 7 - très forte 9, 

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4" feuille) : nulle ou très faibleCD faible 3 - 
moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) nulle ou très faible 1 - faible (T} 
moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 
moyenne ^ forte 7 - très forte 9. 


Profil : étalées 1 - en gouttière 2 - autre® a 

Densité poils dressés face inf. ; nulle ou très faible(2st) - moyenne 200 - très forte 201 
Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne <233 - très forte 20' 
Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible®- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9, 
Densité poils couchés face sup. : nulle nu très faible 1 - faible®- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 
Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 20° - 
plages bronzées ou cuivrééS"210>- vertes 2T2 - autre 213, 

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera 
notée :.) 


Jeunes feuill es d u bas (3 suivantes) 


Profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté®- tourmenté 5. 

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très f aible "ZS3)- moyenne 215 - très forte 216 
Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225 
Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très f aible 282 - moyenne 21 J) - très forte 216 
Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faibl£283)- faible 217 - moyenne 218 - 


très forte 219. 

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible(J>- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible l)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 
Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - 


plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes it) 
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Formulaire de description 3/8 

(floraison) 


Année 

Code cépage : 
Nom cépage : 


<c2âA Code clone 

Rameau herbae 


Observai eur 



Emplaeemenl 


$ OîA/U' ALlC 
l\, (Ù-l Wa&'G* 


oiv 006 port ; érigé' I ) demi-érigé 3}- horizon! af^)- demi-retombant 7 - retombai il 11 

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges^ - rouge (p 
oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds verle ! - verte à raies rouges 2 - romrc< p 
oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte I - verte à i nies rouges 2 - mugeCP 
oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte ) - verte à raies muges 2 muge * 


oiv 011 densité poils dressés noeuds : absenccQ)- présence () 

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds absence® présence 9. 

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nu lie nu 1res faibleO moyenne S - foi l e '> 

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds nulle ou tiès faible (T)- moyenne 5 buie u 

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons nulle ou très faible i faible ! - 
moyenne $}-fortes très forie 9 

oiv pis* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons nulle ou très faible I nmvenue 7ï| 
- forte ou très fortefp 

oiv 016 distribution vrilles discontinue (2 ou moins)®) subcontinue ou continue ( i ou plus) 2 
oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) I - courtes ( I 5cm@- moyennes ( ’tu-tvfiffi longues 
(25cm) 7 - très longues (>30cm) 9, 

In florescenc e 

oiv 151 sexe de la fleur : mâle I - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite®- fente! le à étamines 
érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5. 

oiv 152 niveau insertion 1 ° inflorescence jusqu'au 4° noeud ^Ty au-delà du 4 noeud 2. 

: oiv 153 nombre infh>rcsceiicc/rameau ; I ou moins 1 - 1,1 à deu/^- 2,2 à trois 1 plus de dois 4 

1 Je 

;f oîv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible ( 1 I 30%) t - 
§ moyen (31-50%) ; f) élevé (51 -70%) 7 - très élevé (>80%) 9. 




























Formulaire de description 4/8 

(entre nouai son et véraison) 


Année: ^3^ 

Code cépage : oZM Code clone : OC 

Nom cépage : 


Observateur : 







Ar^ U Wy i &. é -f O K 


oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne'?)- grande 7 - très grande 9. 

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme^- pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5. 


oiv 068 nombre de lobes : feuille entière^}- trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5. 


oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen T)- vert foncé 7 


oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1 - point pétiolaire 
rouge/2)- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. 
oiv 071 pigm. antho. ncrv. face inf. limbe : nulle 1 - point pétiolaire rouge'26- rouge jusque 
première bifurcation 3)- rouge après première bifurcation 4. 

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures 11 et 11!) absenleTp- présente 9. 

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures ! et 11) : absente T)- présente 9. 

oiv 074 profil : ptanfrt)- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 

oiv Q75 cloqûre face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faibleQ)- moyenne 5 - forte 7 - 


très forte 9. 


084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible f 1 - faible 3 


oiv 


moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - 
moyenne^/ forte 7 - très forte 9. 

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible'1/- faible 3 - 
moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - laible 3 - 
moyenne??/ forte 7 - très forte 9. 

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne ?)- ft 
- très forte 9. 

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure absenteJ - présente 9 
oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9 


Pétiole 


oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible (l X faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - tiès iorte 9. 
oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible I - faible'?)- moyenne 5 - iorte 7 - très forte 9 
oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus courtfT)- plus court 3 - égal 5 - 
plus long 7 - beaucoup plus long 9. 


Vassal : /o 

Densité poils couches limbe face supérieure : nulle ou très faiblefl - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 
- très forte 9. C\ 

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 J- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - 
très forte 9. 

Couleur du pétiole : vert 3 78 - partiellement coloré 177 - color 


"T t ) 

























Formulaire de description 4/8 

(entre nouaison et véraison) 


ùee 


Année : 

Code cépage : 
Nom cépage 


®Z' H ( dde clone : 


icc-ol* 6 

( SoaiCtW-J 


feuille adulte 


Observateur 

emplacement : A » &-ZZ W A £{-£>5 

îltr. h, 


oîv 065 taille : très petite I - petite 3 - moyenne/?)- grande 7 - très grande 0 

oiv 067 forme du limite : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonal^)- orbiculaire 4 - rendorme 5 

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - troif/2)- cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5 


oîv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen/?)- vert foncé 7 

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe nulle^f)- point péliolaire 

rouge ;, 5/ rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4 

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe mille. 1 )- point pétiolaire rouge %- rouge jusque 

première bifurcation 3 rouge après première bifurcation 4 

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) ; absente ! - présente 9 ) 

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente i - présente 9 ) 

oiv 074 profil : plan 1 en gouttière 2 - involuté^T)- révoluté 4 - tourmenté 5 

oiv 075 cloqûre face supérieure limbe : mille ou très faible 1 - faible 3 - moyenne M forte 7 

très forte 9. 


oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure nulle ou très faible 1 j faillir î 
moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible I - faible î - 
moyenne 5 - forte'TÀ très forte 9. 

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible f)- faible 1 
moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible < 
moyenne 5 - îovX&j)- très forte 9. 

oiv 087* densité poils dressés face inférieure nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 ■ forte^T) 
- très forte 9. 

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente "])- présente l) 
oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9 

Pétiole 


oiv 090 densité poils couchés ; nulle ou très faible^P- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
oiv 091 densité poils dressés ; nulle ou très faibl/7)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 
oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court I - plus courtjTy égal 5 
plus long 7 - beaucoup plus long 9. 


1 



Vassal : 

Densité poils couchés limbe face supérieure nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 
-très forte 9. 

Densité poils dressés limbe face supérieure nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 


très forte 9. /T\ 

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré fl 77 


- coloré 176. 



































Formulaire de description 5/8 

(maturité) 


Année ; ^ j-- d_, /w ' , f pbservateur ; 

Code cépage : 0 <U 4 Code clone : o G 

Nom cépage : CK^q^ & Emplacement : 

4 - &X2 \A //i ÉA. _Gj~ o K~ 

Grap pe 

4 % _ 

oiv 202 longueur : très courte (<I0cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm/5 -) longue 
(20-3Ocm) 7 - très longue (>30cm) 9 . 

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) I - étroite (5-]0cm) 3 - moyenne (10-15cm)? ) large ( 15- 

20cm) 7 - très large (>20cm) 9. - ,/l L 

oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 ^compacte 7 - très compacte 9 . 

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)^- moyen (4-7cm) 5 - long (7- 

10cm) 7 - très long {> 10 cm) 9. 

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement P- moitié 5 - plus de la moitié 7 
oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2.) 

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une ail^"2~) deux ailes 3 - plus de deux ailes 4 . 


Baie 


y/ 


oiv 220 longueur : très courte (< 8 mm) 1 - courte (8-l4inm) 3 - moyenne (14-20mm) 5t~ longue 

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. ./ , ' 

oiv 221 largeur : très étroite (< 8 mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20rnm) 5 - large (20- 

26mm) 7 - très large (>26mm) 9. _ 

oiv 222 uniformité de la grosseur^non uniforme 1 1 ) uniforme 3. 

oiv 223 forme : aplatie I - arrondie 2 ) elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - 
cylindrique 7 - arquée 8 . 

oiv 225 couleur épiderme : vert jaunè ! ) rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6 . 

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme I - uniforme 2 .) 

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3j- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 

oiv 228 épaisseur pellicule : mince 1 - mince 3 - moyenne^ - épaisse 7 - très épaisse 9. 

oiv 229 ombilic : peu apparent 1 IJ - apparent 2. ^ 

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 J- colorée 2 . 

oiv 23 1 intensité coloration pulpe : non colorée î}- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - 

forte coloration 7 - très forte coloration 9. 

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2 /) 

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7, 
oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne^?) élevée 7 - très élevée 9. 
oiv 236 saveur : aucune' 1 -j goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5. 
oiv 236* saveur : aucuné 1 > goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. 

oiv 238 longueur pedicelle : très court (<4mm) I - court (4-8mm)£f> moyen ( 8 - 12mm) 5 - long 
(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. ~ 

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyed 5 )- difficile 7 - très difficile 9. _ 

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents? 3 .j 
oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. ivw; 

oiv 243 poids d’un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - 
moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. 
oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 - présentes 2 , 


Vassal ; grappe : axe de la rafle : non coloré 8 N 7 coloré 80. 
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Formulaire de description 7/8 

(herbier, collecte entre nouai son et véraison) 


Année : 

Code cépage : 02 'IA Code clone : & 4 

Nom cépage: <ÿ-od/H£ & 

Emplacement ; 


Observateurs : Lu^-U. 


Feui II e d'her bier 

pjv..0?6 forme des dents : côtés concaves 1 - côtés rectilignes f - mélange notation 2 et 4 : $ - côtés 
convexes®- un côté concave, un côté convexe 5. 

oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes grandes 7 - très grandes 9. 

oiv 078 rapport longueur/largeur dents : très courtes I - courtes 3 - moyennes^-longues 7 - très 

longues 9. 

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert I - ouvert®- peu ouvert/3 - fermé 4 - lobes 

chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6. 

oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U 1 - en accolade 2 - en 

oiv 0811 dents sur bord sinus pétiolaire : absence®- présence assez fréquente I ou 2 dents 2 
oiv 0812 sinus pétiolaire dégarni : absence î)- présence fréquente sur un côté 2 - présence 
fréquente sur deux côtés 3. 

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinusfp- ouvert®- fermé 3 - lobes 
chevauchants 4. 

oiv 083 1 forme base sinus latéraux supérieurs : en U T)- en accolade 2 - en V 3. 

oiv 0832 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absenced)- présence fréquente 2. 

Me sures ampéloinétriques sur feuille d' herb ier 

oiv 601 longueur nervure NI très courte (<75mm) ! - courte (105mm) 3 - moyenne ( 135mm) 5 - 

longue (165mm) 7 - très longue (> 195mm) 9. Valeur absolue (en mm) : yUy 

oiv 602 longueur nervure N2 : très courte (<65mm) ! - courte (85mm) 3 - moyenne {105mm) 5 - 

longue (125mm) 7 - très longue (> 145mm) 9. Valeur absolue (en mm) : AoUL 

oiv 603 longueur nervure N3 : très courte (<35mm) I - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm) 5 - 

longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9, Valeur absolue (en mm) : 

oiv 604 longueur nervure N4 : très courte (<l5mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 - 

longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (SI) : très courte (<3cm) 1 - courte 

(5cm) 3 - moyenne (7cm) 5 - longue (9cm) 7 - très longue (>1 lem) 9. Valeur absolue (en mm) : Çfi 

oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2) : très courte (<3cm) 1 - courte 

(4,5cm) 3 - moyenne (6cm) 5 - longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm) : Ç / C^ 

oiv 607 angle entre NI et N2 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 

- très grand 9. Valeur absolue (en °) ; 4 à 

oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 

- très grand 9. Valeur absolue (en °) : £r® 

oiv 609 angle entre N 3 et N4 : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. 

Valeur absolue (en °) : 

oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité N5 : très petit ! - 

petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °) : UQ 

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<6i$tm) 1 - étroite (lOûim) 3 - moyenne (14tfm) 5 - large 

(18i6m) 7 - très large (>22ffim) 9. Valeur absolue (en <Èm) : J ov ^ 

oiv 612 longueur de la dent N2 : très courte (<6mm) 1 - courte ( 10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - 

longue ( 18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : ^ 9 


























Formulaire de description 7/8 (suite) 

(herbier, collecte entre nouaison et véraison) 


oiv 613 largeur de la dent N2 : très étroite (<6mm) 1 - étroite {I Omm) 3 - moyenne ( 14mm) 5 - 

large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 614 longueur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 - 

longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 615 largeur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite ( 1 Omm) 3 - moyenne ( 14mm) 5 - 

large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 616 nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : Irès 

petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue : 

oiv 617 distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : très courte 

1 - courte 3 - moyenne 5 - longue 7 - très longue 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 066.4* longueur nervure N5 : très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 - 

longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 066.5* distance entre point pétiolaire et départ N4 : très courte (<4mm) 1 - courte (8mm) 3 - 

moyenne (12mm) 5 - longue (16mm) 7 - très longue (>20mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 

oiv 079.1 * ouverture/superposition du sinus pétiolaire : très ouvert (<-35mm) 1 - 

ouvert (-15mm) 3 - fermé (-5mm) 5 - chevauchant (+25mm) 7 - très chevauchant (>+45mm) 9. 

Valeur absolue (en mm) : 


Vassal : 


Angle du lobe terminal : faible (<90°) 45 - moyen (=90°) 46 - grand (>90°) 47. 



i 



















